WINCENTY GUSTAW PEXSZYC 


uczen VII. klasy IV. Gimnazyum 


przeżywszy lat 17, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 22. listopada 1913. r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z Zakładu im. Helclów wprost na cmentarz nastąpi w poniedziałek 
dnia 24. b. m. o godzinie wpół do 3. po południu, na który-to smutny obrzęd stroskani rodzice 
i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 25. b. m. o godzinie 8. rano w kaplicy Zakładu im. Helclów. 


Zakład pogrzebowy ,,Concerdia Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


